c #                      .       Parallelschaltung von Stromkreisen.
stand groBer als ]/|, der andere kleiner, so ist in Gl. 68 die zwcito Wurzel imagmar, es gibt dann keine Frequenz mehr, bei  der   die Blindstrome sich aufheben. 21. Leistungsmessung nach der Drei-Amperemeter-Methode.
Entsprechend der Methode der Leistungsmessung mit drei Volt-metern hat Fleming eine solche mit drei Amperemetern angegeben. Schaltet man zu einem Stromkreis, der bei der Spannung P einen Strom J unter einem Phasenwinkel <p aufnimmt, einen Ohmschen
1                                                                        P
Widerstand R parallel, so nimmt dieser einen Strom /3 = -R  auf, der
gegen J± um (p voreilt.    Der Gesamtstrom wird
Die Leistung des Stromes J1 ist
und daher
N = ^^^J^.....K.    .   .(70)
Man mifit (s. Fig. 41) die Teilstromo und den Gesamtstrom und berechnet die Leistung nach Gl. 70.
£*                        Die Messung hat aber den gleichen Nach-.
teil wie die mit drei Voltmetern.
22. Korrektionsformeln fur Leistungsmesser.
Die meist verwendeten Leistungsmesser beruhen auf dem olektro-dynamischen Prinzip. Sie besitzen eine feste, vom Hauptstrom f des zu messenden Kreises durchflossene ,,Stromspule", in deron magnetischem Feld eine drehbare Spule schwingt, die den Zeiger tragfc, und die im NebenschluB zu dem zu messenden Stromkreis liegt. Der NebenschluBstrom fn hangt von der Spannung ab, und das mittlere Drehmoment ist proportional dem Mittelwert Jf (ii ). Der Ausschlag a ist dem Drehmoment proportional. Ist 0 die Kon-stante des Instruments, so ist Ca = M (ii \
Der Hauptstrom sei um cp gegen die Spannung verzogert,   dor
NebenschluBstrom um (pn9 wobei <p =arctg~-£ ist.
Ln ist die Induktivitat, Rn der Widerstand 'der Spannungsspule,
CK=^(»«) = ^cos(^-,J = J^Jj-^ cos (y-yjtung, das Verhaltnis BL:BN des Wirkungsgrad N^:N1.
